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differences etaient faciles a prevoir: elles nous sont annoncees par le
seul temoignage des sens; mais 1'instrument sert, non seulement a les
rendre tres sensibles a les mesurer: il donne de plus, ce qui etait tres
important, des indications constantes, et qui se reproduisent toujqurs
les memes lorsqu'on vient a eprouver les memes experiences. II faut
remarquer que cette Constance de resultats depend essentiellement de
la rnaniere parfaite dont le contact s'opere au moyen de la pression du
mercure sur la peau mince et flexible qui le retient. Cette condition,
qui faisait une des difficultes principales de la construction de ce
nouvel instrument, etait absolument necessaire pour que ses indica-
tions fussent regulieres et applicables a un grand nombre de corps;
sans cela on n'cut point pu comparer les differentes substances entre
olios, a moins (le leur avoir donne prealablement une surface suffisam-
ment plane et imie, pour que le contact de I'instrument eut lieu sur
un grand nombre de points.

Je vicns do rnontrer comment Tusage du nouveau thermometre de
contact donne la mesure approchee de la conclucibilite specifique.

Dans oes experiences, la matiere que Ton veut eprouver doit etre
employee en feuilles minces; on leur donne une tres petite epaisseur,
pour eviter 1'influence de leur chaleur specifique sur la marche du
rofroidisscmonl.

Le meme instrument sert aussi a indiquer la chaleur de contact d'un
corps, et mesure en quelque sorte la sensation de chaud DU de froid
que co contact produit.

Pour les experiences de ce genre, il suffit d'61ever la temperature
de Finstrinnent conime je 1'ai indique, et de le poser ensuite sur une
masse epaisse de la matiere que Ton veut eprouver.

On observe le nombre de degr6s dont la temperature s'abaisse, pen-
dant un temps donne, par exemple cinq minutes.

(lotto maniere d'employer le thermomfetre de contact conduit a des
r^Hultats remarquables. Les differences de 1'abaissement de tempera-
ture pour divers corps sont trfes grandes.

Par exemple, jYi pose le thermometre echauffe sur une masse de fer
